224                                       jElftes Capitel.
Fiir Kupfer soil sein j
Gp    = 0,0910 + 0,000046*, ««• = 0,00004788*1+ 0,00000003075*2!
Mit unserer Formel fur Cp, angewendet auf * = 0° und * = 100°, be-reclmet sicb. hiernacb I = 747,9. Fiir y baben wir bei Kupfer er-mittelt 0,09628 (S. 206), somit wird
Cp — cv = 0,0043, bei 0°, Cp _ Cv = 0,0070, bei 100°.
Die specifiscbe Warme bei constaritem Druck wiirde biernach bei festen Korpern rascber wachsen als die bei constantem Yolumen. Auf Grand der Formel
man die DiiBTerenz der specifischen Warmen ebenfalls berecbnen? —=-, also der Compressionscoefficient, bekannt ist.  Man findet auf
diese Weise fur Kupfer bei mittleren Temperaturen als Differenz 0,0024, also von gleicber Grossenordnung wie die aus unserer Tbeorie sich ergebende Zahl. Mebr wird man bei Anwendung so beterogener Be-stimmungsmetboden nicbt erreicben konnen.
Noch  auf Folgendes ist aufmerksam zu machen.    ep kann Null werden fiir solche Temperaturen, fur welche
" -   " 3* (1 +
ist.     Substanzen, bei denen    . ^    unter alien Umstanden positiv ist,
dann ein negatives d erfordern, sonst konnte d aucb positiv sein. Fur Diamant batten wir d = 0,0703, fiir Kupfer finden wir aus den obigen Angaben d = 0,0546, also ebenfalls positiv und von dem ^Wertb fiir Diamant nicbt sebr verscbieden. Fiir Diamant miisste hiernach sein
= — 0,00000378,
das gabe mit den obigen Formeln fiir at als Temperatur — 129° C. fiir Diamant. Fur Kupfer fande man — 2000° C. Letztere ist un-moglicli, also konnte cp zwar fur Diamant Null sein, nicbt aber fur Kupfer. Indessen ist kaum zu sagen, welcbe Bedeutung ersteres haben soil. Die Ausdehnnngsformeln werden auch kaum so weit angewendet werden diirfen.
Nacii der Definition ist sodann
Cf = ~CV — ^ y = ~CV —1,964 y.    ist zwar von der Ordnung von cp selbst, aber o &
